EEEEEEEEEEEEEEE MMM MMM =UUU UUU LLL AAAAAAAAA TTTTTTTTITTTTTITT 
EEEEEEEEEEEEEEE MMM MMM = UUU UUU LLL AAAAAAAAA TTTTTTTTTTTTIITT 
EEEEEEEEEEEEEEE MMM MMM = =UUU UUU LLL ARAAARABDA TTTTTTTTTITTTITT 
EEE MMMMMM = =OMMMMMM =(UUU YUU LLL AAA AAA TTT 
EEE MAMMMM = =6MMMMM = =6UUU UUU LLL AAA AAA TTT 
EEE MAMMMM =6MMMMMM =6UUU UUU LLL AAA ABA TTT 
EEE MAM 6 OMA OM UUU LLL AAA Aan TTT 
EEE MAM OMA OMMM (UU UUU LLL AAA TTT 
EEE MAM 6 6OMMM OMMM (UU UUU LLL AAA AMA TTT 
EEEEEEEEEEEE MMM MMM = =UUU YUU LLL ABA hae TTT 
EEEEEEEEEEEE MMM MMM UUU LLL AAA AAA TTT 
EEEEEEEEEEEE MMM MMM = UUU UUU LLL TTT 
EEE MMM MAM = UUU UUU LLL AAAAAAAAAAAAAAA TTT 
EEE MMM MMM = =UUU UUU LLL AAAA TTT 
EEE MMM MMM = UUU UUU LLL ADAAAAAAAAAAAAA TTT 
EEE MMM MMM UUU LLL AA TTT 
EEE MMM MMM = UUU UUU LLL AAA ABA TTT 
EEE MMM MMM = UUU UUU LLL AAA AAA TTT 
EEEEEEEEEEEEEEE MMM MMM UUUUUUUUUUUUUUU  LLLLLLLLLLLLLLL AAA AAA TTT 
EEEEEEEEEEEEEEE MMM MMM UUUUUUUUUUUUUUU LLLLLLLLLLLLLLL AAA AAA TTT 
EEEEEEEEEEEEEEE MMM MMM = UUUUUUUUUUUUUUU  LLLLLLLLLLLLLLL AAA ABR TTT 


*eF ILE®® 1De ef PEMUL | 
| 
| 
| 
| 

FFFFFFFFFE PPPPPPPP EEEEEEEEEE MM MM UU vu LL | 
FFFFFFFFFE PPPPPPPP EEEEEEEEEE MM MM UU UU LL 

FF pp pp EE Hane UU UU LL 
FF pp PP EE MMMM MMMM UU UU LL 

FF pp PP EE MM MM OMM OUU vu LL 

FF pp PP EE MM MM OMM OUU vu LL 

FFFFFFFF § PPPPPPPP EEEEEEEE MM MM UU uu LL 
FFFFFFFF § PPPPPPPP EEEEEEEE MM MM UU UU LL 

FF pp EE uM UU UU LL 

FF pp EE ao MM UU UU LL 

FF pp EE me MM UU UU LL teats 

FF pp EE ae MM UU uu LL eal 

FF pp EEEEEEEEEE MM MM UUUUUUUUUU LLLLLLLLLL ate 

FF pp EEEEEEEEEE MM MM UUUUUUUUUU LLLLLLLLLL ha. 

4M MM = AAAAAA ~—s PPPPPPPP 

pat MM AAAAAA —_—s PPPPPPPP 

MMMM MMMM AA AA PP pp 

MMMM MMMM AA AA PP pp 

mM MM OMM OAA AA PP pp 

mM OM OM OAA AA PP pp 

wm MM AA AA PPPPPPPP 

eat MM AA AA PPPPPPPP 

aM MM AAAAAAAAAA PP 

ar MM AAAAAAAAAA PP 

mn MM AA AA PP 

eM MM AA AA PP 

aK MM AA AA PP 

MM MM AA AA PP 


CKES: F PEMUL 


Module Name Ident 


| FPSLOAD 
VARECMULATE_FP 4-009 
SYS V04-000 


1a-5 Pp-1984 04:31 VAX-11 Linker v04-00 


eereeeocesoeecoeeeeseeeeses} 


Bytes File Creation Date Creator 
m8 3 ap S0UAgE: :CEMULAT. Ses ema. -OLB;1 16-SEP-1984 VAX/VMS Macro V re 
7 $DUA28: [EMULAT.OBJ JEMULAT.OLB:1 16-SEP-1984 VAX/VMS Macro V04-00 
$255$DUA28: (SYSOBJISYS.~STB;1 16-SEP-19 4 a: ‘30 VAX=11 Linker V04-00 


Se 


doc 
: 
: 


K 5 
.$255$DUA28: CEMULAT .OBJ JF PEMUL .EXE; 1 16-SEP-1984 04:31 VAX=11 Linker v04-00 Page 2 


gem rw een e eae neeceeresene roam + 


! Image Section Synopsis ! 


omen en ena see een eae n ena} 


Cluster Type Pages Base Addr Disk VBN PFC Protection _and Paging Global Sec. Name Match Majorid Minorid 


DEF AULT_CLUSTER 3 18 00000006-R 2 0 READ ONLY 


H "R - Relocatable ' 
! P = Protected i 


fw emma oe ee eee see o 


| 
Key tor Special characters above: 


———_——— 


5 | 
-$255$DUA28: CEMULAT .OBJJFPEMUL.EXE;1 18-SEP-1984 04:31 VAX-11 Linker V04-00 Page 3 | 
i i + 
: Program Section Synopsis ! 
ideaniitnanets aamnmanmanioentoatae | 
Psect Name Module Name Base End Length Align Attributes 
SSSSSSBEGIN 00000000 OOOOOIFE OOOOOIFF ¢ 511.) PAGE 9 PIC,USR,CON,REL,GBL, SHR, EXE, RD,NOWRT,NOVEC 
FPSLOAD 00000000 OOOO0IFE OOOOOIFF ¢ 511.) PAGE 9 
VAXSF PE _NONPAGED 00000200 000002E4 44 Ts ( 229.) QUAD 3 PIC,USR,CON,REL,LCL, SHR, EXE, RD,NOWRT,NOVEC 
VAXSEMULATE_FP 00000200 000002E4 OO0000ES < 229.) QUAD 3 
VAXSF PE _PAGED 000002E8 eats etd 00001056 ¢ 7510.) QUAD ; PIC,USR,CON,REL,LCL, SHR, EXE, RD,NOWRT,NOVEC 
VAXSEMULATE_FP Q0O0002E8 0000203D 00001056 < 7510.) QUAD 
____ INI THK 9000203E 0000206 00000059 89.) BYTE 0 PIC,USR,CON.REL,GBL, SHR, EXE, RD,NOWRT,NOVEC 
FPSLOAD 000203E 00002096 00000059 ( 89.) BYTE 0 
srl END 0002087 0900228¢ 900001A6 ¢ 422.) BYTE 0 PIC,USR,CON,REL.GBL, SHR, EXE, RD,NOWRT ,NOVEC 
FPSLOAD 00002097 0000223C O00001A6 ( 422.) BYTE 0 


M 
~$255$DUA28 : CEMULAT .OBJ JF PEMUL .EXE; 1 ibesép=1984 04:31 VAX=11 Linker V04-00 Page 4 


Pewee enero nnwse crocs east} 


! Symbol Cross Reference ! 


teem emer ee eee meer ere we o were ae > 


Symbol Value Defined By Referenced By ... 
CTLSAL_STACK 7FFEFE10 SYS VAXSEMULATE_FP 
CTLSAL STACKLIM 7FFEFE6C sys VAXSEMULATE_FP 
EXESACVIOL 8 468C SYS VAXSEMULATE_FP 
EXESGL, ARCHFLAG 4 SYS VAXSEMULATE_FP 
EXESGL-SCB 0003F SYS FFSLOAD 
EXESOPCDEC 00047AC SYS VAXSEMULATE_FP 
EXESSRCHANDLER 8 A+ h SYS VAXSEMULATE_FP 
EXESUNWIN 171CF SYS ~ VAXSEMULATE_FP 
FPSBEGIN 0000000-R FPSLOAD 
FPSBEGIN_UR OOOO1FF-R FPSLOAD 
FPSEND 0000 $ D-R FPSLOAD 
FPSEND_U 0000203E-R FPSLOAD 
peimit 0000203E-R FPSLOAD 
S44 Sh FPSLOAD 

mACSoL _FPEMUL_ BASE 44 14 SYS FPSLOAD 
MMGSGL~ SPTBASE 80003F 3¢ SYS FPSLOAD 

PRE Teta 90000022 SYS FPSLOAD 
SySSk ERSION 48513258 SYS 
VAXSSERULATE _FP 000002E8-R VAXSEMULATE_FP 
VAXSOPCDEC 00000200-R VAXSEMULATE_FP FPS$LOAD 


-$255$DUA28 : CEMULAT .OBJ JF PEMUL EXE; 1 


N 
id-sép=1984 04:31 
tema renan samo nasa e + 


; ; Symbols By Value a 


Value Symbols... 

00000000 R-F PSBEGIN 

aia Dl FP_EMUL 

000000 PRS _TBIA 

000001F F R-F PSBEGIN_UR 

00000 R-VAX$OPC 

00000 R-VAXSSEMULATE _F 

8008 E seta 5 Ee R-FPSINIT 
-FPSEND 

4851 SYSSK_VERSION 

7FFEFE10 CTLSAC_STACK 

aa 343 CTLSAL_STACKLIM 

B08 14 MMGSGL LF PERL BASE 

80003F 3¢ MMGSGL_SPTBASE 

80003F 88 EXE 

80003F 8C EXESGL ARCHFLAG 

8000468C EXESACVIOLAT 

80004 7AC EXESOPCDEC 

800171CF EXESUNWIND 

80017E51 EXESSRCHANDLER 


Key for special characters above: 


* = Undefined i 
U - Universal 

R = Relocatable ! 
X = External 


ee 


VAX-11 Linker v04-00 


Page 


5 | 


6 
-$255$DUA28: CEMULAT .OBJJFPEMUL.EXE; 1 18-SEP-1986 04:31 VAX=11 Linker Vv04-00 Page 6 


} ;_Jmage Synopsis ! 


we ese aome aanenen} 


Ses ee ere ese ee se ewer eo} 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
Number of modules: : | 
| 


Per formance Indicators Page Faults CPU Time Elapsed Time 


ee memory allocated: mat: yet 00002400 (9216. bytes, 18. pages) aS 
ac 
Image Seater virtual block Limits: ° i, § block) ne 
Image binary virtual block Limits: 19. ¢ 18: blocks) - 
poege name and identification: FPEMUL 74-000 “ 
r of files: A. 
Number of program sections: 8° - 
Number of global syabots: 19, “ 
Number of cross references: 32. = 
Number of image sections: 1. - 
Image type: PIC, SHAREABLE. Global Section Match=EQUAL id ent, Major=18, Minor=14895751 me 
Map format: FULL WITH CROSS REFERENCE in file _$255$ DUA28: CEMULAT.LISJFPEMUL.MAP; 1 - 
Estimated map Length: 26. block 5 a 
® 
® 
® 
® 
® 
Command processing: 111 =00:00:00.25 00:00:00.47 
72 00:00:00.89 00:00:08.99 . 
Al Locat fon/ReLocat ion: 22 00:00:00.12 00:00:01.16 sad 
42 00:00:00.45 OF BE «08 
Map “ete after object module synopsis: 14 00:00:00.23 00:00:00.2 
Symbol table output: 10 00:00:00.18 00:00:04.61 
Total run values: 271 +=00:00:02.12 00:00:17.52 F 
Using a working set Limited to 750 pages and 33 pages of data storage (excluding image) | 


A 


Total wuaher object records read (both passes): 224 
of which 54 were in Libraries and 4 were DEBUG data records containing 173 bytes 


ne of modules extracted peat terety 
with 0 extracted to resolve undefined symbols 


0 Library searches were for symbols not in the Library searched 


> 


A total of 8 global symbol table records was written 


LINK/USERLIB=PROC/NOSYS .HR/NOTRACEBACK/SHARE= ty FPEMUL /MAP=MAP$ : F PEMUL/FULL/CROSS/SYMBOL=EXE$:FPEMUL OBJ$:EMULAT.OLB/INCLUDE=(FPSL | 
OAD, VAXSEMULATE_F?) ,EXSM:SYS.STB/SELECTIVE_SEARCH 


oO 


PP PPP LPP PLP LLL LLLP LLL LAINIE PEP OOOO ONO ON ON ON ON ON ON NNN ONO ON ON ON ON, 
= 


DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION 
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY 


AH-BT13A-SE 
VAX/VMS V4.0 


0142 


